inzynier adjunkt U. j. 


przeżywszy lat 48, po długiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu 
dnia 19 września 1949 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w środę dnia 21 b. m. o godzinie 1 po południu, o czym zawiadamia 


żona i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 22 b. m. o godz 7% rano w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY i W a 452 
WE A PERE AR A M-61124 Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
kier. BOL. SZATKOWSKI 

ERAKÓW, UL. RAKOWICKA 3 — TEL. 535-43 
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